أفضل تطبيقات قياس مستوى الصوت المجانية بدون إعلانات (مقارنة 2026)
تبحث عن أفضل تطبيق مقياس ديسيبل مجاني بدون إعلانات؟ اختبرنا ثمانية تطبيقات لقياس مستوى الصوت في 2026 وقارناها من حيث الدقة والميزات والتصدير والخصوصية.
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لماذا يصعب العثور على مقياس دي بي مجاني حقيقي
إذا سبق لك البحث عن مقياس مستوى الصوت في متجر تطبيقات هاتفك، فأنت تعرف الإحباط. تظهر عشرات النتائج، معظمها مليء بالإعلانات أو محجوب خلف اشتراكات أو يرسل بيانات الميكروفون بصمت إلى خوادم بعيدة. العثور على أفضل تطبيق مقياس صوت مجاني بدون إعلانات في 2026 يتطلب جهداً أكبر مما ينبغي.
أمضينا أسبوعين في اختبار ثمانية تطبيقات شائعة لقياس الديسيبل على iOS وAndroid. قسنا نفس مصادر الصوت المضبوطة وصدّرنا البيانات وراجعنا سياسات الخصوصية ووثّقنا كل جدار دفع صادفناه.
حمّل NoiseLedger مجاناً على iOS
ما الذي تبحث عنه في تطبيق مقياس مستوى الصوت
الدقة والمعايرة. ابحث عن تطبيقات تتيح إزاحة معايرة يدوية وتحدد ما إذا كانت تستخدم الترجيح A أو Z.
تحليل الطيف. عرض FFT لا يُقدّر بثمن لتحديد أي نطاق ترددي يسبب المشكلة.
تصدير البيانات. تصدير CSV يتيح التحليل في جداول البيانات. تقارير PNG أو PDF مفيدة للمشاركة.
الخصوصية والإعلانات. تطبيق مقياس الصوت يصل إلى الميكروفون، مما يجعل الخصوصية مهمة بشكل خاص.
إدارة الجلسات. لمراقبة الضوضاء عبر الزمن، تحتاج تطبيقاً يتيح حفظ الجلسات وتسميتها ووسمها وتعليقها.
1. NoiseLedger: dB Meter Log — أفضل خيار مجاني شامل
NoiseLedger هو تطبيق مقياس ديسيبل مجاني بدون اشتراك وبدون إعلانات وبدون جمع بيانات. هو التطبيق الوحيد في هذه القائمة الذي يجمع بين قياس dB في الوقت الفعلي وتحليل طيف FFT وتسجيل جلسات كاملة مع عناوين ووسوم وملاحظات وعلامات، بالإضافة إلى تصدير PNG وCSV، كل ذلك مجاناً تماماً.
يدعم الترجيح الزمني FAST و SLOW، ويعرض MIN وLEQ وMAX في نفس الوقت. يدعم إزاحة معايرة يدوية مع التبديل بين الترجيح A وZ. يعرض طيف FFT النطاقات الترددية النشطة في الوقت الفعلي. يعمل بالكامل دون اتصال ولا يجمع أي بيانات. متاح على iOS فقط.
حمّل NoiseLedger مجاناً على iOS
2. NIOSH Sound Level Meter — الأفضل للدقة المعتمدة
طُوّر من قبل المعهد الوطني للسلامة والصحة المهنية الأمريكي (CDC). مصمم لتقييم التعرض للضوضاء المهنية ومُقيّم وفق معيار IEC 61672. يحسب TWA ونسبة الجرعة المتوقعة. مجاني تماماً بدون إعلانات. لا يوفر FFT أو تصديراً متقدماً. iOS فقط.
3. Decibel X — الأغنى بالميزات (فريميوم)
أحد أكثر تطبيقات مقياس الصوت صقلاً بصرياً. يوفر قياس dB في الوقت الفعلي ودعم Apple Watch وDynamic Island. النسخة المجانية تعرض إعلانات. الوصول الكامل يتطلب اشتراكاً بحوالي 50 دولاراً/سنة. متاح على iOS وAndroid.
4. Sound Meter (UniCom) — الأفضل للفحوصات السريعة (Android)
تطبيق خفيف لـ Android للتحقق السريع من مستوى الضوضاء. واجهة بسيطة، مجاني مع إعلانات. لا FFT ولا جلسات ولا تصدير.
5. Sound Meter: SPL & dB (KTW Apps) — الأفضل لـ Android عموماً
ربما أكثر تطبيقات مقياس الصوت المجانية قدرة على Android. ترجيح A وC وMIN وAVG وMAX ومحلل طيف أساسي. تصدير محدود. يحتوي على إعلانات.
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أي تطبيق يجب أن تختار؟
لتوثيق الضوضاء الشامل على iOS: NoiseLedger. لتقييم الضوضاء المهنية: NIOSH SLM. لـ Apple Watch: Decibel X. لـ Android: Sound Meter (UniCom) للفحوصات السريعة أو SPL & dB (KTW) لمزيد من الميزات.
اقرأ أيضاً أدلتنا حول كيفية قياس ضوضاء الجيران ودقة مقاييس dB على الهاتف.
حمّل NoiseLedger مجاناً على iOS
الأسئلة الشائعة
هل تطبيقات مقياس الديسيبل على الهاتف دقيقة بما يكفي؟
ميكروفونات الهواتف الذكية الحديثة قادرة بشكل مدهش. في الاختبارات المضبوطة، تنتج التطبيقات المعايرة جيداً قراءات ضمن 1-2 dB من أجهزة القياس المهنية Type 2 عند المستويات المعتدلة. للتوثيق العام، التطبيق المعاير أداة عملية.
هل يمكنني استخدام تطبيق مجاني للامتثال التنظيمي؟
لا توافق الجهات التنظيمية عموماً على تطبيقات الهواتف الذكية كبديل لأجهزة القياس المعايرة Type 2. لكن يمكن استخدام NIOSH SLM كأداة فحص.
لماذا تحتاج بعض التطبيقات اشتراكاً؟
تطوير وصيانة تطبيق عالي الجودة يكلف مالاً. بعض المطورين مثل NoiseLedger يختارون تقديم تطبيقهم مجاناً تماماً، مُعطين الأولوية لثقة المستخدمين على الإيرادات.
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